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der Flussigkeit. Die Unterkuhlung betragt &B — #0- *st ®' die Temperatur, welche die Flussigkeit uninittelbar im Gefrieren aufweist, so war &B — & bis zu 40 mid mehr Procent verschieden von der Unterkiihlungstemperatur ## — &Q. Diese Grosse hiingt natiirlich ab von der Temperatur des Bades, der der Flussigkeit, von der Weite des U-Rohres, der Leitungsfiihigkeit zwischen den verschiedenen Sub-stanzen u. s. f. Sie hat also nur specielle Bedeutung. Gleichwolil soil sie schon die Geschwindigkeit des Gefrierens unter den besondereu Umstanden messen l). Zur Darstellang dieser Geschwindigkeit wurde zuerst die schon angegebene Forme! benutzt
worin o> die Temperatur der Flussigkeit an der Beruhrangsstelle mit dem gebildeten Eise ist. Spater inusste die Formel abgeiindert warden, indem gesetzt wurde
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Die Geschwindigkeit hiingt also ab voni Abstande ^0 — ^ vom Ge-frierpunkte und von der Unterkuhlung, K ist eine Constants. Diese Formel hat sich auch ftir das Ausfallen von Eis und i'eaten Stoffon aus Losungen bewahrt. So schwanken die Zahlen fur C1 in ciuein Ver-suche liber die Ausscheidung von Eis aus einer Losung von KNH:l zwischen 7,10 und 9,41. Ferner die entsprechenden Zahlon in einem Versuche iiber die Ausscheidung von KNO:J aus einer iibersattigton Losung dieses StoiFes zwischen 8,83 und 10,07. In beiclen Fallen waren die Schwankungen immerhin nicht unbedeutend. Die Integration der Gleichung ergiebt
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Die Flussigkeit habe  zu  Beginn des  Versuches   die Temporatur des Bades, sei also bis zur Temperatur &# unterkuhlt, BO iat die  Inle-
grationsconstante gleich — — — ————--  Hot/ -r~~— --    a]so u
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Diese Gleichung zeigt, warum die G-rdsse K hat eingefuhrfc wordon miissen. Ohne diese Grosse namlich wiire der Ausdruck fur t zur Zeit t = 0 unbestimmt. Daraus folgt aber selbstverstandlich noch niclit,
l) Hiernach scheiut es, als ob die Grosse #' anders ennittelt ist, ale in den vorher dargelegten Untersuchungen.allrohrs eine Vergrosserung der Geschwindigkeiten jrzielt war. Hieraus schliesst der Genannte, dass man einen noch jrosseren Einfluss erlangen wiirde, wenn es moglich ware — was nicht ler Fall ist —, die inn ere Warmeabfuhr zu steigern.
